AQUI PUEDE VER COMO USTED PUEDE USAR MENOS DE 50 
GALONES DE AGUA DIARIO. QUIZAS QUIERA FIJAR ESTA LISTA 
EN SU CASA. T 

Duchas de 3 minutos a 3 galones por minuto . . 9 galones por persona 


3 desagues del baño a 5 galones cada uno ... 15 galones por persona 
3 minutos de higiene personal a 3 galones por 

minuto coc 9 galones por persona 
Cocinar y tomar ....oooooocooccco oo 1 galón por persona 
Lavar ropa (30 galones por lavada).......... 5 galones por persona 
Fregar platos + + . 5 galones por persona 


Limpieza general de casa 1 galón por persona 


45 galones por persona 


Sin caer lluvia en suficiente cantidad pronto, medidas más furetes serán 
necesarias, quizas causando la pérdida de trabajos debido a la necesidad 
de cerrar industrias y negocios. Es posible que este plan de racionamiento 
quede en efecto durante los próximos meses del invierno para que los 
depositos lleguen otra vez a sus niveles normales antes del verano que 
viene. Si esto no occure, encontrarémos una escasez de agua aún más 
grave en el 1981. 


Este plan de racionamiento será supervisado por la compañia que le 
provee su agua, bajo la dirección del gobernador Byrne. Los contadores 
de agua serah utilizados para asegurar sumisión al plan de conservación. 
Gastos excesivos de agua resultarán en impuestos addicionales y cuentas 
de agua más altas. Los contadores serán medidos con frecuencia y gastos 
excesivos persistentes resultarán necesariamente en la instalación de un 
aparato para restringir la corriente de su agua. 

ES ESENCIAL QUE TODOS CONTBIBUYAN A ESTE ESFUERZO. 
POR FAVOR, CONSERVE AGUA DURANTE ESTA EMERGENCIA. 
COOPERACION, CONSIDERACIÓN, Y PACIENCIA RESOLVERAN 
ESTE PROBLEMA. 


E Newa m e 
Oct, 


EMERGENCIA DE AGUA POTABLE 


El gobernador Brendan Byrne ha declarado una Emergencia de Agua 
Potable para esta región. Falta de lluvia y temperaturas más altas de lo 
normal han bajado los depositos de agua potable a niveles peligrosos. 

Una reducción del consumo de agua yá esta resultando debido a la pro- 
hibición de lavar carros propios y regar jardines, pero estas medidas son 
insuficientes. 

Se ha determinado que el agua tendrá que ser racionada. Para ser 
imparcial, se ha tambien determinado que todos los que usan agua (dom- 
icilios, tiendas, industrias y todos los demas) participen en el plan de 
racionamiento. Se tiene que disminuir el consumo de agua por 25%. PARA 
CADA PERSONA, ESTO SIGNIFICA USAR UN MAXIMO DE 50 
GALONES DE AGUA DIARIOS. 

Como residente de la area de emergencia, usted puede limitar su uso 
de agua a menos de 50 galones facilmente. Aqui tiene algunas sugerencias: 

— NÓ deje que corra continuosamente el agua al lavarse, afeitarse o 
limpirase los dientes. 
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— NO deje correr el agua hasta que salga “fria” para tomar. Manténga 
una botella de agua en la nevera para tener agua fria a la mano. 

— NÓ ponga la lavadora hasta que haya suficiente ropa para llenarla. 
Se gasta la misma cantidad de agua y no usará tanto la maquina. 

— Para fregar platos, nó llene el fregadero completamente con agua, 
y nó deje correr el agua continuosamente. 
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—  Arregle cualquier grifo o aparato que este goteando agua. Un grifo 
que gotea desperdicia 20 galones diario. 

— Sies posible sin impedir el movimiento del mechanismo, pónga 
uno o dos botellas plasticas, llenas de agua y tapadas, dentro del 
tanque de su inodoro. Esto conservará agua. No use ladrillos, 
pueden desintegrarse y bloquear las pipas. 

- Deságue el baño solamente cuando es necesario por razones sani- 
tarias y NO para botar tisúes o cigarrillos. 

y 

— Use la ducha en vez de llenar la báñera, y apague el agua cuando 
enjabonandose. 

Si piensa sobre sus habitos diarios, probablemente encontrará otras 

ideas para conservar agua. 


—VIRAR— 


